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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. αττόφ. 3361/77/ 5-12-2017 

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών 
οικισμού ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ I. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 3741 /1929 «Περί της ιδιοκτησίας 
κατ' ορόφους» (ΦΕΚ4/Α79-1-1929) όπως συμπληρώθη¬ 
κε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης 
ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενι¬ 
αίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α /Ί 5-11-1971). 

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστά- 
σεως κλπ και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως δια¬ 
τάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α7 
21-10-1967), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α /21 -7-1971) και στη συνέχεια 
με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221 /Α721 -9-1973). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής 
συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31 /Α79-2-2004). 

5) Τις διατάξεις του ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α7 
18-4-2013. 

6) Την αρ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση Διοικητή 
ΟΑΕΔ. 

7) Την αρ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ 
με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 3347 Γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού 
πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ. 

8) Την υπουργική απόφαση αρ. 3153/195/14-2-2017 
(ΦΕΚ 474/Β717-2/2017) σε συνδυασμό με την αρ. 
536/13/28-2-2017 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ. 

9) Την υπουργική απόφαση αρ. 13097/661/13-4-2017 
(ΦΕΚ 143/Β 725-4-2017). 

10) Την αριθμ. 5030/30-11-2017 πράξη της Συμβο¬ 
λαιογράφου Εορδαίας Δέσποινας Παπαπαυλίδου του 
Θεοδώρου, περί καταθέσεωςτου σχετικού φακέλου του 
Οικισμού ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ I, στον οποίο περιλαμβάνονται πί¬ 
νακες κατανομής ποσοστών, γενικά σχέδια του οικισμού 
(τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, γενικής διάταξης, 
αρχιτεκτονικά κ.λπ.), καθώς και τα σχετικά στοιχεία κο¬ 
στολόγησης του οικισμού, προβαίνουμε: 


Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών 
του οικισμού «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ I», που κείται στην τοπική 
κοινότητα Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας του Νομού 
Κοζάνης, με αριθμό Πολεοδομικής μελέτης 11578, ο 
οποίος οικοδομήθηκε με δαπάνη του τ. Ο.Ε.Κ σε ιδιό¬ 
κτητο αυτού οικόπεδο, σε τρία (3) οικοδομικά τετράγωνα 
και περιλαμβάνει ογδόντα (80) κατοικίες διατεταγμένες 
σε δεκατρείς (13) στοίχους. 

Η κλήρωση των κατοικιών του προαναφερόμενου 
οικισμού πραγματοποιήθηκε στις 25-11-2005 ενώπιον 
Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Κα¬ 
νονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικιών και 
δανείων υπό του ΟΕΚ» (ΦΕΚ 661/Β/1971) όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ I» 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1.0 ανωτέρω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών ενενήντα 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα και πενήντα επτά 
εκατοστών (90.759,57 τ.μ.), που ανήκει στην αποκλειστι¬ 
κή κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΑΕΔ, ως καθολικού 
διαδόχου του τ. ΟΕΚ, και κείται στη θέση Ανατολικό του 
Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης. 

2. Το εν λόγω οικόπεδο περιήλθε στην πλήρη κυρι¬ 
ότητα, νομή και κατοχή του τ. ΟΕΚ με την αρ. πρωτ. 
110257/19-2-1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
σύμφωνα με την οποία παραχωρήθηκε στον τ. ΟΕΚ κοι¬ 
νόχρηστη έκταση ογδόντα επτά στρεμμάτων και 360 τμ 
(87.360 τμ) από το αγρόκτημα Ανατολικού και ειδικό¬ 
τερα από τα με αριθμούς 837,843 και 844 τεμάχια που 
προέκυψαν από τον αναδασμό 1996 με σκοπό την ανέ¬ 
γερση Εργατικών κατοικιών. Η με αρ. πρωτ. 110257/98 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας έχει μεταγράφει στο 
Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας στον τόμο 214 με αύξ. αριθ. 
437 στις 15 Ιανουάριου του 2015. 

Η εν λόγω οικοπεδική έκταση, όπως αυτή αποτυπώνε- 
ται στο από Νοεμβρίου 1995 Τοπογραφικό Διάγραμμα 
της Δ/νσης Μελετών Έργων του Τμήματος Τοπογρά- 
φησης του ΟΕΚ, αποτελούμενο από δύο πινακίδες, 
αριθμόςΤοπογραφικού 1 και αριθμόςΤοπογραφικού 2, 
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υπογεγραμμένες από τους συντάξαντες Τοπογράφους 
Μηχανικούς Γιάννη Σιμιτζή και Στάθη Κατσίπη και τον 
προϊστάμενοΤοπογράφο Μηχανικό Σπύρο Δελλαπόρτα, 
έχει συνολικό διαμορφωμένο εμβαδόν, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων και δρόμων, μέτρα τετραγωνικά ενενήντα χιλιά¬ 
δες επτακόσια πενήντα εννέα και πενήντα επτά εκατοστά 
(90.759,57τμ) και αποτελείται από τέσσερις (4) εκτάσεις: 

α) Την έκταση που περιγράφεται με τους αριθμούς 
278-279-280-288-1004-278, όπως αποτυπώνεται στην 
πινακίδα αριθμόςΤοπογραφικού 1, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά είκοσι μία χιλιάδες εβδομήντα οκτώ και 
είκοσι δύο εκατοστά (21.078,22 τμ) και είναι κοινοτική. 
Χαρακτηρίζεται δε σαν κοινόχρηστος χώρος και φέρει 
τον αριθμό 1271, σύμφωνα με σχετική καταγραφή του 
Υπ. Γεωργίας. 

β) Την έκταση που περιγράφεται με τους αριθμούς 
276-277-278-1004-276, όπως αποτυπώνεται στην πι¬ 
νακίδα αριθμόςΤοπογραφικού 1, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία και 
εβδομήντα πέντε εκατοστά (9.763,75 τμ) και εμπεριέχε¬ 
ται στη μελέτη ΕΠΑ. 

γ)Την έκταση που περιγράφεται με τους αριθμούς 277- 
278-279-280-281-1003-1002-277, όπως αποτυπώνεται 
εν μέρει στην πινακίδα αριθμόςΤοπογραφικού 1 και εν 
μέρει στην πινακίδα αριθμόςΤοπογραφικού 2, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια 
τριάντα εννέα και πενήντα πέντε εκατοστά (37.539,55 τμ) 
και είναι τμήμα του αναδασμού της περιοχής. 

δ) Την έκταση που περιγράφεται με τους αριθμούς 
280-281-282-283-280, όπως αποτυπώνεται στην πι¬ 
νακίδα αριθμόςΤοπογραφικού 2, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα 
οκτώ και πέντε εκατοστά (22.378,05 τμ) και εμπεριέχεται 
στη μελέτη ΕΠΑ. 

Σύμφωνα με το εν λόγω Τοπογραφικό το οικόπεδο 
συνορεύει: 

ΒΟΡΕΙΑ: επί πλευράς 288-280 μήκους μέτρων τριακο- 
σίων τριάντα επτά και ένα εκατοστό (337,01 μ) με περιφε¬ 
ρειακή οδό, επί πλευράς 283-282 μήκους μέτρων εκατόν 
σαράντα επτά και σαράντα ένα εκατοστά (147,41 μ) με 
χορτολιβαδική έκταση και επί πλευράς 281-1003 μήκους 
μέτρων εξήντα τέσσερα και οκτώ εκατοστά (64,08 μ) με 
χορτολιβαδική έκταση. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: επί πλευράς 282-281 μήκους μέτρων εκα¬ 
τόν πενήντα (150,00 μ) με χορτολιβαδική έκταση και επί 
πλευράς 1003-1002 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα και 
είκοσι εκατοστά (130,20 μ) με χορτολιβαδική έκταση. 

ΝΟΤΙΑ: επί πλευράς 1002-277 μήκους μέτρων τρια- 
κοσίων εξήντα δύο και ένα εκατοστό (362,01 μ) και επί 
πλευράς 277-276 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα επτά 
(137,00 μ) με προβλεπόμενη υπό του αναδασμού περι¬ 
μετρική οδό πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ). 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ: επί πλευράς 276-1004 μήκους μέτρων 
εβδομήντα και δεκαεπτά εκατοστά (70,17 μ) και επί πλευ¬ 
ράς 1004-288 μήκους μέτρων εβδομήντα και τριάντα 
δύο εκατοστά (70,32 μ) με χωματόδρομο. 

ΔΥΤΙΚΑ: επί πλευράς 280-283 μήκους μέτρων εκατόν 
πενήντα και εννέα εκατοστά (150,09 μ) με χωματόδρομο. 


3. Με την 2105/10-3-1998 Πολεοδομική απόφαση 
Νομάρχη Κοζάνης, που δημοσιεύθηκε στο 207/τ.Δ7 
1-4-1998 Φ.Ε.Κ. εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, 
εν μέρει στην εντός και εν μέρει στην εκτός των ορίων, 
περιοχή του οικισμού Ανατολικού Επαρχίας Εορδαίας 
Ν. Κοζάνης με προορισμό την ανέγερση Εργατικών κα¬ 
τοικιών. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ο 
οικισμός προβλεπόταν να αναγερθεί σε δεκαέξι (16) 
οικοδομικά τετράγωνα. 

4. Με την έκδοση της 99/2002 Οικοδομικής άδειας 
του τμήματος Πολεοδομίας Πτολεμάίδας της Νομαρχι¬ 
ακής Αυτ/σης Κοζάνης, έχει εγκριθεί και έχει υλοποιηθεί 
η ανέγερση δεκατριών (13) διώροφων συγκροτημάτων 
με ογδόντα (80) κατοικίες σε τρία (3) οικοδομικά τετρά¬ 
γωνα (Ο.Τ.), και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγω¬ 
να Ο.Τ.1, Ο.Τ.3 και Ο.Τ.5, η οποία αποτέλεσε την Α φάση 
κατασκευής του έργου. 

5. Μέχρι σήμερα, από το όλο οικόπεδο συνολικής έκτα¬ 
σης μέτρων τετραγωνικών ενενήντα χιλιάδων επτακοσί¬ 
ων πενήντα εννέα και πενήντα επτά εκατοστών (90.759,57 
τ.μ), έκταση μέτρων τετραγωνικών δεκαεννέα χιλιάδων 
δεκαέξι και τριάντα οκτώ εκατοστών (19.016,38 τμ) 
διατέθηκε για την κατασκευή κατοικιών στα οικοδομικά 
τετράγωνα Ο.Τ.1, Ο.Τ.3 και Ο.Τ.5. 

Οι διαμορφωμένοι δρόμοι οι οποίοι περιβάλλουν τα 
οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.1, Ο.Τ.3 και Ο.Τ.5. περιέρ¬ 
χονται στην κυριότητα του οικείου Δήμου άμα τη κα¬ 
ταθέσει και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως 
σύμφωνα με τους νόμους ν. 690/1948, ν. 1337/1983, 
ν. 4430/2016 και δεν μεταβιβάζονται στους οικιστές με 
τη μεταβίβαση σε κάθε έναν από αυτούς της αυτοτελούς 
οριζόντιας ιδιοκτησίας του. Η υπόλοιπη έκταση του οι¬ 
κοπέδου (αφαιρουμένων των δημοσίων και κοινοχρή¬ 
στων χώρων, Οδών, κ.α, σε περίπτωση υλοποίησης του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου) παραμένει στην 
κυριότητα του ΟΑΕΔ. 

6. Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες απο¬ 
τελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 3741/1929 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.δ. 1024/1971, τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ. και 
το άρθρο 10 α.ν. 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και 
τροποποιήθηκε μετά ν.δ. 946/1971 και 145/1973 και το 
ν. 3227/2004 (άρθρο 20). 

7. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών 
οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές 
του εν λόγω οικισμού οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους κα¬ 
θώς και η επιφάνεια των Ο.Τ.1, Ο.Τ.3 και Ο.Τ.5 κατά το 
ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από 
αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται παρακάτω: 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με το λατινικό αριθ¬ 
μό I έχει ανεγερθεί στα προαναφερόμενα τρία οικο¬ 
δομικά τετράγωνα Ο.Τ.1, Ο.Τ.3 και Ο.Τ.5, όπως φαίνεται 
στο 11.578/Α/4/22-5-02 Σχέδιο Διαγράμματος Κάλυψης 
και περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) στοίχους, με 
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αρίθμηση από το 1 έως και το 13 στους οποίους αντι¬ 
στοιχούν ογδόντα (80) κατοικίες, όπως φαίνεται στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, ανά οικοδομικό 
τετράγωνο, που συνιστώνται και διέπονται από τις πα¬ 
ραπάνω διατάξεις, είναι οι παρακάτω αναφερόμενες και 
λεπτομερειακά περιγραφόμενες. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΑ (Ο.Τ.1) 

Το Ο.Τ.1 με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α όπως αυτό εμ¬ 
φανίζεται στο 11.578/Α/4/22-5-02 Σχέδιο Διαγράμματος 
Κάλυψης, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε χιλιάδες 
επτακόσια ογδόντα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά 
(5.783,75 τμ.) και συνορεύει: βόρεια επί πλευράς Ε-Ζ μή¬ 
κους μέτρων έξι και τριάντα δύο εκατοστών (6,32 μ) και επί 
πλευράς Ζ-Α μήκους μέτρων ενενήντα εννέα και έξι εκα¬ 
τοστών (99,06 μ) με διαμορφωμένη περιμετρική οδό με 
κατεύθυνση προς Ανατολικό, ανατολικά επί πλευράς Α-Β 
μήκους μέτρων εξήντα τρία και εξήντα οκτώ εκατοστών 
(63,68 μ) με διαμορφωμένη οδό του οικισμού και πέραν 
αυτού με το Ο.Τ.3, νότια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων 
ογδόντα ένα και ενενήντα πέντε εκατοστών (81,95 μ) με 
διαμορφωμένη οδό του οικισμού και πέραν αυτού με το 
Ο.Τ.2 (το οποίο προορίζεται ως χώρος παιδικής χαράς, 
αίθουσας συγκέντρωσης και καταστημάτων και δεν έχει 
διαμορφωθεί) και νοτιοδυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέ¬ 
τρων είκοσι έξι και ενενήντα επτά εκατοστών (26,97 μ) και 
επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα έξι και ενενήντα 
οκτώ εκατοστών (36,98 μ) με διαμορφωμένη περιμετρική 
οδό με κατεύθυνση προς Ανατολικό. 

Περιλαμβάνει πέντε στοίχους με αρίθμηση ένα (1), δύο 
(2), τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) και είκοσι τέσσερις 
(24) κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης. Σημειώνεται ότι, 
λόγω μη εξάντλησης του συντελεστή δόμησης, (υπο- 
λειπόμενη δόμηση 1.865,98 τμ), ποσοστό ίσο με το ένα 
χιλιοστό (1%ο) της συνολικής επιφάνειας του Ο.Τ.1 πα¬ 
ραμένει στην κυριότητα του ΟΑΕΔ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1) 

Ο Στοίχος ένα (1) αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο 
με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 252 Α03, που αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο περιλαμ¬ 
βάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστά¬ 
σιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες με 
τα γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) και δέλτα (Δ), 
όπως φαίνονται στο 252/Α03/Α.01 /Μάρτιος 2002 σχέδιο 
κάτοψης υπογείου. Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανόδου προς 
τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με 
αρίθμηση ένα (1) και δύο (2) στο 11.578/Α/8/09-09-05 
Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο (12) στο 252/Α03/Α.02/Μάρ- 
τιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α' όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, κοινόχρηστο κλι¬ 
μακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, 
όπως φαίνονται με αρίθμηση τρία (3) και τέσσερα (4) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο 
252/Α03/Α.03/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 


Η με αριθμό ένα (1) κατοικία ισογείου αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.ί I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 
%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια 
πενήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την δύο (2) κατοικία ισογείου, με το 
κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό ένα (1) κατοικία ισογείου αντιστοιχεί με 
το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα έξι εκατοστών 
(43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,661 χιλιο¬ 
στά (1,661 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εννέα και εξήντα ένα εκατοστά (9,61 τμ), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα 
χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά 
(9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο χιλιοστά (2 %ο) 
και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά 
(2 %ο). 

Η με αριθμό δύο (2) κατοικία ισογείου αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και 
νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα οκτώ 
και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα 
οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δια¬ 
κόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή παρα¬ 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πάγιες 
δαπάνες 0,0861,ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 
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Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την ένα (1) κατοικία ισογείου, με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόχρηστη είσοδο. 

Στη με αριθμό δύο (2) κατοικία ισογείου αντιστοιχεί η 
με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα ένα εκατοστών 
(47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,803 χιλιοστά 
(1,803 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα 
και σαράντα τρία εκατοστά (10,43 τμ), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα 
χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9 
%ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο χιλιοστά (2 
%ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά 
(2 %ο). 

Η με αριθμό τρία (3) κατοικία Α' ορόφου αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.( I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο),που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα 
οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δια¬ 
κόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συντελεστή παρα- 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 0,29 και πάγιες 
δαπάνες 0,0716,ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την τέσσερα (4) κατοικία Α' ορόφου, 
με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό τρία (3) κατοικία Α' ορόφου αντιστοι¬ 
χεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα έξι 
εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,661 χιλιοστά (1,661 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και εξήντα ένα εκατοστά (9,61 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό τέσσερα (4) κατοικία Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 


να, λουτρό και \Ν.Ζ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά 
(44,761 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά 
(258,89 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά 
(241 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (241 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(εί) 0,2468, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης 
ιδιοκτησίας (Η) 0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716 ,ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων 
του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά 
(45 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα 
πέντε χιλιοστά (45 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την τρία (3) κατοικία Α' ορόφου, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό τέσσερα (4) κατοικία Α' ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,803 χιλιοστά (1,803 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και σαράντα τρία εκατοστά (10,43 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2) 

Ο Στοίχος δύο (2) αποτελείται από ένα διώροφο κτί¬ 
ριο με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α06, που απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λε¬ 
βητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις αποθή¬ 
κες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο (Α2), 
γιώτα ένα (II) και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται στο 
251Α06/Α/01/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου.Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση πέντε (5) και έξι 
(6) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλή- 
ρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα ένα (II) και γιώτα 
δύο (12) στο 251Α06/Α/02/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης 
ισογείου. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλα¬ 
τύσκαλο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το 
ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση 
επτά (7) και οκτώ (8) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες άλφα ένα 
(Α1) και άλφα δύο (Α2) στο 251Α06/Α/03/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης ορόφου. 
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Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό πέντε (5) κατοικία ισογείου αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λου¬ 
τρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 
πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα 
πέντε και 0,038 χιλιοστά (35,038 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (202,64 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιο¬ 
στά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα 
χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδι¬ 
οκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσσερα χιλιοστά 
(34 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα 
τέσσερα χιλιοστά (34 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό πέντε (5) κατοικία ισογείου αντιστοιχεί 
η γιώτα ένα (Μ) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα εκατοστών 
(24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,939 χιλι¬ 
οστά (0,939 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά πέντε και σαράντα τρία εκατοστά (5,43 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό έξι (6) κατοικία ισογείου αποτελείται από 
δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λουτρό. 
Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και πε¬ 
νήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα 
πέντε και 0,038 χιλιοστά (35,038 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (202,64 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιο¬ 
στά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα 
χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδι¬ 
οκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσσερα χιλιοστά 
(34 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα 
τέσσερα χιλιοστά (34 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 


Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Στη με αριθμό έξι (6) κατοικία ισογείου αντιστοιχεί η 
γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών είκοσι τέσσερα (24,00 τμ), με ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου μηδέν και 0,909 χιλιοστά (0,909 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι έξι 
εκατοστά (5,26 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6%ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό επτά (7) κατοικία Α' ορόφου αποτελεί- 
ται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα έξι και 0,628 χιλιοστά (36,628 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (211,85 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Νότια: Με την οκτώ (8) κατοικία του Α'ορόφου, με κοι¬ 
νόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο 
του οικοδομικού τετραγώνου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό επτά (7) κατοικία Α'ορόφου αντιστοιχεί 
η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα εκατοστών 
(24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,924 χιλιοστά 
(0,924 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέ¬ 
ντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά (5,34 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό οκτώ (8) κατοικία Α' ορόφου αποτελεί- 
ται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 




60862 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'4551/21.12.2017 


κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα έξι και 0,628 χιλιοστά (36,628 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (211,85 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την επτά (7) κατοικία του Α' ορόφου, με 
κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο 
χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό οκτώ (8) κατοικία Α'ορόφου αντιστοι¬ 
χεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,924 χιλιοστά (0,924 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά (5,34 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3) 

Ο Στοίχος τρία (3) αποτελείται από ένα διώροφο κτί¬ 
ριο με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α06, που απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το 
λεβητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις 
αποθήκες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα 
δύο (Α2), γιώτα ένα (II) και γιώτα δύο (12), όπως φαί¬ 
νονται στο 251Α06/Α/01/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης 
υπογείου.Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο 
όροφο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση 
εννέα (9) και δέκα (10) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα 
δύο (12) και γιώτα ένα (II) στο 251Α06/Α/02/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστά¬ 
σιο καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση έντεκα (II) και δώδεκα (12) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) 
στο 251Α06/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 


Η με αριθμό εννέα (9) κατοικία ισογείου αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λου¬ 
τρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 
πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα 
πέντε και 0,038 χιλιοστά (35,038 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και εξήντα τέσσε¬ 
ρα - Εκατοστά-(202,64 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (34 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, 
με χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εννέα (9) κατοικία ισογείου αντιστοιχεί 
η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέ¬ 
τρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα (24,00 τμ), με ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου μηδέν και 0,909 χιλιοστά (0,909 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι έξι 
εκατοστά (5,26 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δέκα (10) κατοικία ισογείου αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λου¬ 
τρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 
πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα 
πέντε και 0,038 χιλιοστά (35,038 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (202,64τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιο¬ 
στά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα 
χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδι¬ 
οκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσσερα χιλιοστά 
(34 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα 
τέσσερα χιλιοστά (34 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 
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Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό δέκα (10) κατοικία ισογείου αντιστοιχεί 
η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα εκατοστών 
(24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,939 χιλι¬ 
οστά (0,939 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά πέντε και σαράντα τρία εκατοστά (5,43 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό έντεκα (11) κατοικία Α' ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα έξι και 0,628 χιλιοστά (36,628 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (211,85 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την δώδεκα (12) κατοικία του Α' ορό¬ 
φου, με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου και με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό έντεκα (11) κατοικία Α' ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,924 χιλιοστά (0,924 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά (5,34 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δώδεκα (12) κατοικία Α' ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 


και εβδομήντα εκατοστά (96.70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα έξι και 0,628 χιλιοστά (36,628 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (211,85 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την έντεκα (11) κατοικία του Α' ορόφου, 
με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο 
χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό δώδεκα (12) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,924 χιλιοστά (0,924 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά (5,34 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Ο Στοίχος τέσσερα (4) αποτελείται από ένα διώροφο 
κτίριο με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α07, που απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις 
αποθήκες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο 
(Α2), γιώτα ένα (II) και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται στο 
251Α07/Α/01/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου.Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση δεκατρία (13) 
και δεκατέσσερα (14) στο 1 1.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα 
δύο (12) και γιώτα ένα (II) στο 251Α07/Α/02/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 
καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαί¬ 
νονται με αρίθμηση δεκαπέντε (15) και δεκαέξι (16) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) 
στο 251Α07/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 
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Τεύχος Β'4551/21.12.2017 


Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό δεκατρία (13) κατοικία ισογείου αποτελεί- 
ται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λου¬ 
τρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και 
πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα 
πέντε και 0,038 χιλιοστά (35,038 %ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (202,64 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιο¬ 
στά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα 
χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδι¬ 
οκτησίας (Η) 0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34 
%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τριάντα τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (34 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό δεκατρία (13) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα (24,00 τμ), με πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,909 χιλιοστά (0,909 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι έξι 
εκατοστά (5,26 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκατέσσερα (14) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα πέντε και 0,038 χιλιοστά (35,038 %ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και εξήντα 
τέσσερα εκατοστά (202,64 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (34 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 


Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό δεκατέσσερα (14) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα 
εκατοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,939 χιλιοστά (0,939 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και σαράντα τρία εκατοστά (5,43 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκαπέντε (15) κατοικία Α'ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα έξι και 0,628 χιλιοστά (36,628 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (211,85 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με την δεκαέξι (16) κατοικία του Α' ορόφου, 
με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο 
χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Στη με αριθμό δεκαπέντε (15) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,924 χιλιοστά (0,924 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά (5,34 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 
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Η με αριθμό δεκαέξι (16) κατοικία Α'ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
τριάντα έξι και 0,628 χιλιοστά (36,628 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα 
πέντε εκατοστά (211,85 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου τριάντα επτά 
χιλιοστά (37 %0), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την δεκαπέντε (15) κατοικία του Α'ορόφου, 
με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο 
χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Στη με αριθμό δεκαέξι (16) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,924 χιλιοστά (0,924 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και τριάντα τέσσερα εκατοστά (5,34 
τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο 
έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

Ο Στοίχος πέντε (5) αποτελείται από δύο εφαπτόμενα 
διώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 252 Α03, 
και έκαστο κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 
Α'όροφο. 

Στο ένα κτίριο, το κείμενο δεξιά του αρμού από την 
πλευρά της κύριας όψης, το υπόγειο περιλαμβάνει κλι¬ 
μακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστάσιο, την 
αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες που χαρα¬ 
κτηρίζονται με τα γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) 
και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 252/Α03/Α.01 /Μάρτι¬ 
ος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το ισόγειο περιλαμ¬ 
βάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 
ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση δεκαεπτά (17) και δεκαοκτώ (18) 
στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και μετουςχαρακτήρεςγιώτα δύο (12) και γιώτα ένα (II) 
στο 252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογεί¬ 
ου. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο 


και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση δεκαεν¬ 
νέα (19) και είκοσι (20) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και μετουςχαρακτήρες άλφα δύο 
(Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 252/Α03/Α.03/Μάρτιος 2002 
σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό δεκαεπτά (17) κατοικία ισογείου αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά 
(241 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 
0,2532, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιο¬ 
κτησίας (ίί) 0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861 ,ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (45 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την δεκαοκτώ (18) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την είκοσι δύο (22) κατοικία ισογείου του 
εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό δεκαεπτά (17) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,803 χιλιοστά (1,803 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και σαράντα τρία εκατοστά (10,43 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό δεκαοκτώ (18) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ- 
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ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την δεκαεπτά (17) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Στη με αριθμό δεκαοκτώ (18) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,661 χιλιοστά (1,661 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και εξήντα ένα εκατοστά (9,61 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό δεκαεννέα (19) κατοικία Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και \ΝΧ I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά 
(241 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 
0,2468, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιο¬ 
κτησίας (ίί) 0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716 ,ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 
%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε 
χιλιοστά (45 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου 

Ανατολικά: Με την είκοσι (20) κατοικία ορόφου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την είκοσι τέσσερα (24) κατοικία Α' ορόφου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό δεκαεννέα (19) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 


εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,803 χιλιοστά (1,803 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και σαράντα τρία εκατοστά (10,43 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι (20) κατοικία Α'ορόφου αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την δεκαεννέα (19) κατοικία Α'ορόφου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό είκοσι (20) κατοικία Α' ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,661 χιλιοστά (1,661 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και εξήντα ένα εκατοστά (9,61 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Στο δεύτερο κτίριο, το κείμενο αριστερά του αρμού 
από την πλευρά της κύριας όψης, το υπόγειο περιλαμβά¬ 
νει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστάσιο, 
την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες που χα¬ 
ρακτηρίζονται μετά γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα 
(Γ) και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 252 Α03/Α.01 /Μάρ¬ 
τιος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου.Το ισόγειο περιλαμ¬ 
βάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 
ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22) 
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στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και μετουςχαρακτήρεςγιώτα δύο (12) και γιώτα ένα (II) 
στο 252 /Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογεί¬ 
ου. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο 
και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση είκοσι 
τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) στο 11.578/Α/8/09-09- 
05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 252/ Α03/Α.03/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό είκοσι ένα (21) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.ίΐ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εϊ) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά 
(44 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την είκοσι δύο (22) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό είκοσι ένα (21) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,803 χιλιοστά (1,803 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και σαράντα τρία εκατοστά (10,43 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι δύο (22) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και \Ν£. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 


νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα τέσσερα χιλιοστά 
(44 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την δεκαεπτά (17) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την είκοσι ένα (21) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Στη με αριθμό είκοσι δύο (22) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,661 χιλιοστά (1,661 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και εξήντα ένα εκατοστά (9,61 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι τρία (23) κατοικία Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και \Ν£. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την είκοσι τέσσερα (24) κατοικία ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 
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Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό είκοσι τρία (23) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,803 χιλιοστά (1,803 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και σαράντα τρία εκατοστά (10,43 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι τέσσερα (24) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείταιαπότρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και \ΝΧ I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα τέσσερα και 0,761 χιλιοστά (44,761 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (258,89 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα πέντε χιλιοστά (45 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την δεκαεννέα (19) κατοικία Α'ορόφου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την είκοσι τρία (23) κατοικία Α' ορόφου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό είκοσι τέσσερα (24) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,661 χιλιοστά (1,661 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και εξήντα ένα εκατοστά (9,61 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΡΙΑ (Ο.Τ.3) 

Το Ο.Τ.3 με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, όπως αυτό εμφα¬ 
νίζεται στο 11.578/Α/4/22-5-02 Σχέδιο Διαγράμματος 
Κάλυψης, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ χιλιά¬ 


δες τετρακόσια ενενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά 
(8.497,25 τμ.) και συνορεύει: βόρεια επί πλευράς Α-Β μή¬ 
κους μέτρων ενενήντα πέντε και ενός εκατοστού (95,01 μ) 
και επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα έξι και πενή¬ 
ντα δύο εκατοστών (36,52 μ) με διαμορφωμένη περιμε¬ 
τρική οδό με κατεύθυνση προς Ανατολικό, ανατολικά επί 
πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων εξήντα πέντε και τεσσάρων 
εκατοστών (65,04 μ) με διαμορφωμένη οδό του οικισμού 
και πέραν αυτού με το Ο.Τ.5, νότια επί πλευράς ΔΕ μή¬ 
κους μέτρων εκατόν τριάντα ένα και πενήντα δύο εκα¬ 
τοστών (131,52 μ) με διαμορφωμένη οδό του οικισμού 
και πέραν αυτού με το Ο.Τ.4 (το οποίο προορίζεται ως 
χώρος σχολείου και βρεφονηπιακού σταθμού και δεν 
έχει διαμορφωθεί) και δυτικά επί πλευράς Ε-Α μήκους 
μέτρων εξήντα τρία και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών 
(63,84 μ) με διαμορφωμένη οδό και πέραν αυτού με το 
Ο.Τ.1. Περιλαμβάνει πέντε στοίχους με αρίθμηση έξι (6), 
επτά (7), οκτώ (8), εννέα (9) και δέκα (10) και σαράντα 
μία (41) κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης. 

Σημειώνεται ότι, λόγω μη εξάντλησης του συντελεστή 
δόμησης, (υπολειπόμενη δόμηση 2.608,86 τμ), ποσοστό 
ίσο με το ένα χιλιοστό (1%ο) της συνολικής επιφάνειας 
του Ο.Τ.3 παραμένει στην κυριότητα του ΟΑΕΔ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6) 

Ο Στοίχος έξι (6) αποτελείται από δύο εφαπτόμενα δι¬ 
ώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 252 Α03, 
και έκαστο κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 
Α'όροφο. 

Στο ένα κτίριο, το κείμενο δεξιά του αρμού από την 
πλευρά της κύριας όψης, το υπόγειο περιλαμβάνει κλιμα¬ 
κοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστάσιο, την απο¬ 
θήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες που χαρακτηρί¬ 
ζονται με τα γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) και 
δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 252/Α03/Α.01/Μάρτιος 
2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου.Το ισόγειο περιλαμβάνει 
κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανό¬ 
δου προς τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως φαί¬ 
νονται με αρίθμηση είκοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26) 
στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και με τους χαρακτήρες γιώτα ένα (II) καιγιώταδύο (12) 
στο 252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογεί¬ 
ου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο 
και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση είκοσι 
επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) στο 11.578/Α/8/09-09-05 
Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο 252/Α03/Α.03/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό είκοσι πέντε (25) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Ο Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 
%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια 
πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
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διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την είκοσι έξι (26) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό είκοσι πέντε (25) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι έξι (26) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και \Λ/.(I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την είκοσι εννέα (29) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την είκοσι πέντε (25) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Στη με αριθμό είκοσι έξι (26) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα ένα 


εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,187 
χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιο¬ 
στά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 
Η με αριθμό είκοσι επτά (27) κατοικία Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,29 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την είκοσι οκτώ (28) κατοικία Α'ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό είκοσι επτά (27) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδό¬ 
ντα έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι οκτώ (28) κατοικία Α'ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε- 
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λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,29 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την τριάντα ένα (31) κατοικία Α'ορόφου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την είκοσι επτά (27) κατοικία Α'ορόφου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό είκοσι οκτώ (28) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου,, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξή¬ 
ντα ίνα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
ένα και 0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Στο δεύτερο κτίριο τύπου 252 Α03, το κείμενο αριστε¬ 
ρά του αρμού από την πλευρά της κύριας όψης, το υπό¬ 
γειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις 
αποθήκες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα άλφα 
(Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) και δέλτα (Δ) όπως φαίνονται στο 
252 Α03/Α.01 /Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου. 
Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρη¬ 
στο κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και 
δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση είκοσι εν¬ 
νέα (29) και τριάντα (30) στο 1.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και μετουςχαρακτήρεςγιώτα ένα 
(II) και γιώτα δύο (12) στο 252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 
σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κα¬ 
θόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται 
με αρίθμηση τριάντα ένα (31) και τριάντα δύο (32) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο 
252/Α03/Α.03/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό είκοσι εννέα (29) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και \ΝΧ I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 


διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την τριάντα (30) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την είκοσι έξι (26) κατοικία ισογείου του 
εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό είκοσι εννέα (29) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα (30) κατοικία ισογείου αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα 
και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαρά¬ 
ντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πάγιες δαπάνες 
0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα 
χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την είκοσι εννέα (29) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Στη με αριθμό τριάντα (30) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
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ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χι¬ 
λιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα ένα (31) κατοικία Α'ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.ίΐ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,29 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την τριάντα δύο (32) κατοικία Α'ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την είκοσι οκτώ (28) κατοικία Α' ορόφου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό τριάντα ένα (31) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα δύο (32) κατοικία Α 'ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Λ/.(I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 


φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την τριάντα ένα (31) κατοικία Α' ορόφου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό τριάντα δύο (32) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξή¬ 
ντα ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
ένα και 0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7) 

Ο Στοίχος επτά (7) αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο 
με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 252 Α03, που αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο περιλαμ¬ 
βάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστά¬ 
σιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες με 
τα γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) και δέλτα (Δ), 
όπως φαίνονται στο 252/Α03/Α.01 /Μάρτιος 2002 σχέδιο 
κάτοψης υπογείου. Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανόδου προς 
τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με 
αρίθμηση τριάντα τρία (33) και τριάντα τέσσερα (34) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο (12) στο 
252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογείου. 
Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο 
και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση τριάντα 
πέντε (35) και τριάντα έξι (36) στο 11.578/Α/8/09-09-05 
Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο 252/Α03/Α.03/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό τριάντα τρία (33) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε- 
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τραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την τριάντα τέσσερα (34) κατοικία ισο¬ 
γείου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό τριάντα τρία (33) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα τέσσερα (34) κατοικία ισογείου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.(Ι. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0861,ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την τριάντα τρία (33) κατοικία ισογείου, με 
το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη είσοδο. 


Στη με αριθμό τριάντα τέσσερα (34) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χι¬ 
λιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα πέντε (35) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Ν.€. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την τριάντα έξι (36) κατοικία Α'ορόφου, 
με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό τριάντα πέντε (35) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο'οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα έξι (36) κατοικία Α' ορόφου απο- 
τελείται από 3 υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα 
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και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαρά¬ 
ντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,29 και πάγιες δαπάνες 
0,0716, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα 
χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την τριάντα πέντε (35) κατοικία Α'ορόφου, 
με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό τριάντα έξι (36) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξή¬ 
ντα ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
ένα και 0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8) 

Ο Στοίχος οκτώ (8) αποτελείται από δύο εφαπτόμενα 
διώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικών τύπων 251 Α06 
και 251 Α07. 

Το διώροφο κτίριο αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α06 απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α' όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το 
λεβητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις απο¬ 
θήκες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο (Α2), 
γιώτα ένα (II), και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται στο 
251Α06/Α/01/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου.Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση τριάντα επτά (37) 
και τριάντα οκτώ (38) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα 
δύο (12) και γιώτα ένα (II) στο 251Α06/Α/02/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 
καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαί¬ 
νονται με αρίθμηση τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) 
στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και με τους χαρακτήρες άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) 
στο 251Α06/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό τριάντα επτά (37) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 


λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, 
με χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό τριάντα επτά (37) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα (24,00 τμ), 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου μηδέν και 0,598 χιλιοστά (0,598 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και οκτώ 
εκατοστά (5,08 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα οκτώ (38) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο, διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την σαράντα ένα (41) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α07 του ιδίου στοίχου και 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 
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Δυτικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό τριάντα οκτώ (38) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα 
εκατοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,618 χιλιοστά (0,618 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (5,25 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό τριάντα εννέα (39) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσ¬ 
σερα και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,25 και πάγιες δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την σαράντα (40) κατοικία του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλιμακο¬ 
στασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό τριάντα εννέα (39) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα (40) κατοικία Α'ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 


και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσσερα 
και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παρα¬ 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες 
δαπάνες 0,0632 ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου 
είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. Ανατολικά: Με την σαράντα τρία (43) κατοικία 
Α'ορόφου του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α07 του ιδίου 
στοίχου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την τριάντα εννέα (39) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Στη με αριθμό σαράντα (40) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Το διώροφο κτίριο αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α07 απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις 
αποθήκες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο 
(Α2), γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται στο 
251Α07/Α/01 /02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση σαράντα ένα (41) 
και σαράντα δύο (42) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα 
δύο (12) και γιώτα ένα (II) στο 251Α07/Α/02/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστά¬ 
σιο καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση σαράντα τρία (43) και σαράντα 
τέσσερα (44) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμη¬ 
σης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες άλφα δύο (Α2) 
και άλφα ένα (Α1) στο 251Α07/Α/03/02-03-2001 σχέδιο 
κάτοψης ορόφου. 
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Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό σαράντα ένα (41) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %0), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου 

Νότια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Δυτικά: Με την τριάντα οκτώ (38) κατοικία ισογείου του 
εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06του ιδίου στοίχου και με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό σαράντα ένα (41) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα (24,00 τμ), 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου μηδέν και 0,598 χιλιοστά (0,598 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και οκτώ 
εκατοστά (5,08 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6%ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα δύο (42) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό σαράντα δύο (42) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα 
εκατοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,618 χιλιοστά (0,618 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (5,25 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα τρία (43) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσ¬ 
σερα και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,25 και πάγιες δαπάνες 0,0632 ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με την σαράντα τέσσερα (44) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Δυτικά: Με την σαράντα (40) κατοικία Α'ορόφου του 
εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06 του ιδίου στοίχου, με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και με ένα 
τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Στη με αριθμό σαράντα τρία (43) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα τέσσερα (44) κατοικία Α'ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσ¬ 
σερα και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,25 και πάγιες δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την σαράντα τρία (43) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Στη με αριθμό σαράντα τέσσερα (44) κατοικία Α' ορό¬ 
φου αντιστοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σα¬ 
ράντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) 

Ο Στοίχος εννέα (9) αποτελείται από δύο εφαπτόμενα 
διώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 252 Α03, 
έκαστο των οποίων αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο 
και Α'όροφο. 

Στο ένα κτίριο, το κείμενο δεξιά του αρμού από την 
πλευρά της κύριας όψης, το υπόγειο περιλαμβάνει κλι¬ 
μακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστάσιο, την 
αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες που χαρα¬ 
κτηρίζονται μετά γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) 
και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 252/Α03/Α.01 /Μάρτι¬ 
ος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το ισόγειο περιλαμ¬ 
βάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 


ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση σαράντα πέντε (45) και σαρά¬ 
ντα έξι (46) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα δύο (12) και 
γιώτα ένα (II) στο 252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο 
κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου 
προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με 
αρίθμηση σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 
252/Α03/Α.03/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό σαράντα πέντε (45) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Ο Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την σαράντα έξι (46) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την πενήντα (50) κατοικία ισογείου του 
εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό σαράντα πέντε (45) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χι¬ 
λιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα έξι (46) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), 
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που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πε¬ 
νήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πά¬ 
γιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου εί¬ 
κοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την σαράντα πέντε (45) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Στη με αριθμό σαράντα έξι (46) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα επτά (47) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Λ/.(I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την σαράντα οκτώ (48) κατοικία Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την πενήντα δύο (52) κατοικία Α' ορόφου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 


Στη με αριθμό σαράντα επτά (47) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χι¬ 
λιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό σαράντα οκτώ (48) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Ν.€. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εϊ) 0,2468, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την σαράντα επτά (47) κατοικία Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό σαράντα οκτώ (48) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Στο δεύτερο κτίριο τύπου 252 Α03, το κείμενο αριστε¬ 
ρά του αρμού από την πλευρά της κύριας όψης, το υπό¬ 
γειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις 
αποθήκες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα άλφα 
(Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 
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252/Α03/Α.01/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου. 
Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρη¬ 
στο κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και 
δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση σαράντα 
εννέα (49) και πενήντα (50) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα 
δύο (12) και γιώτα ένα (Μ) στο 252/Α03/Α.02/Μάρτιος 
2002 σχέδιο κάτοψης ισογείου. 

Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο 
και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση πενήντα 
ένα (51) και πενήντα δύο (52) στο 11.578/Α/8/09-09-05 
Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 252/Α03/Α.03/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό σαράντα εννέα (49) κατοικία ισογείου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Λ/.(I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την πενήντα (50) κατοικία ισογείου του 
ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη 
είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό σαράντα εννέα (49) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χι¬ 
λιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 


Η με αριθμό πενήντα (50) κατοικία ισογείου αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό 
και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά (29,458 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα 
και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαρά¬ 
ντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34 και πάγιες δαπάνες 
0,0861, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι εννέα 
χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την σαράντα πέντε (45) κατοικία ισογεί¬ 
ου του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την σαράντα εννέα (49) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Στη με αριθμό πενήντα (50) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα ένα (51) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Ν.€. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 
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Ανατολικά: Με την πενήντα δύο (52) κατοικία ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα ένα (51) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξή¬ 
ντα ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
ένα και 0,187 χιλιοστά (1,187 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και εννέα εκατοστά (10,09), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα δύο (52) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και \Λ/.(I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου είκοσι εννέα και 0,458 χιλιοστά 
(29,458 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
διακόσια πενήντα και τριάντα ένα εκατοστά (250,31), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι εννέα χιλιοστά (29 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την σαράντα επτά (47) κατοικία Α'ορό¬ 
φου του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την πενήντα ένα (51) κατοικία Α 'ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό πενήντα δύο (52) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,093 χιλιοστά (1,093 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (9,29 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 


ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) 

Ο Στοίχος δέκα (10) αποτελείται από δύο εφαπτόμενα 
διώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α06, 
έκαστο των οποίων αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο 
και Α'όροφο. 

Στο κτίριο το κείμενο δεξιά του αρμού από την πλευρά 
της κύριας όψης, το υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακο¬ 
στάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστάσιο, τη δεξαμε¬ 
νή καυσίμων και τέσσερις αποθήκες με τους χαρακτήρες 
άλφα ένα (Α1), άλφα δύο (Α2), γιώτα ένα (II) και γιώτα 
2 (12), όπως φαίνονται στο 251Α06/Α/01/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το ισόγειο περιλαμβάνει 
κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανό¬ 
δου προς τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση πενήντα τρία (53) και πενήντα 
τέσσερα (54) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα ένα (II) και 
γιώτα δύο (12) στο 251Α06/Α/02/02-03-2001 σχέδιο κά¬ 
τοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο 
πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου 
προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με 
αρίθμηση πενήντα πέντε (55) και πενήντα έξι (56) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) 
στο 251Α06/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό πενήντα τρία (53) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, 
με χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την πενήντα οκτώ (58) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06του ιδίου στοίχου και 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα τρία (53) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδό¬ 
ντα εκατοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
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και 0,618 χιλιοστά (0,618 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (5,25 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα τέσσερα (54) κατοικία ισογεί¬ 
ου αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα δύο και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα 
πέντε και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (195,94 τμ), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτι¬ 
ρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα τέσσερα (54) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα εκατοστών 
(24,00 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,598 χιλιοστά 
(0,598 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και οκτώ εκατοστά (5,08 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) 
και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα πέντε (55) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 
%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια 
τέσσερα και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρί¬ 
ου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συ¬ 


ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,25 και πάγιες δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την πενήντα έξι (56) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την πενήντα οκτώ (58) κατοικία Α'ορόφου 
του εφαπτόμενου κτιρίου 251 ΑΟδτου ιδίου στοίχου και 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα πέντε (55) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα έξι (56) κατοικία Α'ορόφου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσσερα 
και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παρα¬ 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες 
δαπάνες 0,0632 ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου 
είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την πενήντα πέντε (55) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα έξι (56) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά- 
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ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Στο κτίριο το κείμενο αριστερά του αρμού από την 
πλευρά της κύριας όψης, το υπόγειο περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστά¬ 
σιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις αποθήκες 
με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο (Α2), 
γιώτα ένα (II), και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται στο 
251Α06/Α/01/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου.Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση πενήντα επτά 
(57) και πενήντα οκτώ (58) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και μετους χαρακτήρες γιώτα 
ένα (II) και γιώτα δύο (12) στο 251Α06/Α/02/02-03-2001 
σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 
καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαί¬ 
νονται με αρίθμηση πενήντα εννέα (59) και εξήντα (60) 
στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) 
στο 251Α06/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό πενήντα επτά (57) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, 
με χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 


Στη με αριθμό πενήντα επτά (57) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα ένα (11) αποθήκη του υπογείου, εμβα- 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα 
εκατοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,618 χιλιοστά (0,618 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (5,25 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα οκτώ (58) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο 
και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι 
τρία και 0,059 χιλιοστά (23,059 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά (195,94 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια τριάντα 
εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και πάγιες δαπάνες 
0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι τρία 
χιλιοστά (23 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την πενήντα τρία (53) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06του ιδίου στοίχου και 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα οκτώ (58) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα (24,00 τμ), 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου μηδέν και 0,598 χιλιοστά (0,598 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και οκτώ 
εκατοστά (5,08 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό πενήντα εννέα (59) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσ- 
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σέρα και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,25 και πάγιες δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την εξήντα (60) κατοικία του Α'ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου 
και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό πενήντα εννέα (59) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,607 χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό εξήντα (60) κατοικία Α' ορόφου αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου είκοσι τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (24,106 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τέσσερα 
και ογδόντα τρία εκατοστά (204,83 τμ), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παρα¬ 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες 
δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου 
είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο είκοσι πέντε χιλιοστά (25 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την πενήντα πέντε (55) κατοικία Α'ορό¬ 
φου του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06του ιδίου στοίχου 
και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την πενήντα εννέα (59) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 


Στη με αριθμό εξήντα (60) κατοικία Α' ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα εκα¬ 
τοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,607 
χιλιοστά (0,607 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πέντε και δεκαέξι εκατοστά (5,16 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΕΝΤΕ (Ο.Τ.5) 

Το Ο.Τ.5 με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, όπως αυτό εμφα¬ 
νίζεται στο 11.578/Α/4/22-5-02 Σχέδιο Διαγράμματος 
Κάλυψης, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χι¬ 
λιάδες επτακόσια τριάντα πέντε και τριάντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (4.735,38 τμ.) και συνορεύει: βόρεια επί πλευράς 
Α-Β μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ και εξήντα τριών 
εκατοστού (78,63 μ) με διαμορφωμένη περιμετρική οδό 
με κατεύθυνση προς Ανατολικό, ανατολικά επί πλευράς 
Β-Γ μήκους μέτρων πενήντα επτά και ενενήντα εκατο¬ 
στών (57,90 μ) με διαμορφωμένη οδό του οικισμού και 
πέραν αυτού με το Ο.Τ.8 (το οποίο δεν έχει διαμορφωθεί), 
νότια επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ 
και σαράντα οκτώ εκατοστών (78,48 μ) με διαμορφω¬ 
μένη οδο του οικισμού και πέραν αυτού με το Ο.Τ.6 (το 
οποίο προορίζεται ως χώρος αθλοπαιδιών και δεν έχει δι¬ 
αμορφωθεί) και δυτικά επί πλευράς Δ-Α μήκους μέτρων 
εξήντα δύο και εβδομήντα επτά εκατοστών (62,77 μ) 
με διαμορφωμένη οδό του οικισμού και πέραν αυτού 
με το Ο.Τ.3. 

Περιλαμβάνει τρεις στοίχους με αρίθμηση έντεκα (11), 
δώδεκα (12) και δεκατρία (13) και είκοσι μία (21) κοινό¬ 
χρηστες θέσεις στάθμευσης. 

Σημειώνεται ότι, λόγω μη εξάντλησηςτου συντελεστή 
δόμησης, (υπολειπόμενη δόμηση 1.440,04 τμ), ποσοστό 
ίσο με το ένα χιλιοστό (1 %ο) της συνολικής επιφάνειας 
του Ο.Τ.5 παραμένει στην κυριότητα του ΟΑΕΔ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) 

Ο Στοίχος έντεκα (11) αποτελείται από δύο εφαπτό- 
μενα διώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικών τύπων 
251 Α06 και 251 Α07. 

Το διώροφο κτίριο αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α07 απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις 
αποθήκες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο 
(Α2), γιώτα ένα (II), και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται 
στο 251Α07/Α/01 /02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου. 
Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρη¬ 
στο κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και 
δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση εξήντα ένα 
(61) και εξήντα δύο (62) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα ένα 
(II) και γιώτα δύο (12) στο 251Α07/Α/02/02-03-2001 σχέ¬ 
διο κάτοψης ισογείου. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο κα¬ 
θόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται 
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με αρίθμηση εξήντα τρία (63) και εξήντα τέσσερα (64) 
στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) 
στο 251Α07/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εξήντα ένα (61) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα ένα και 0,084 χιλιοστά (41,084 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα 
τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (194,55 τμ), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρί¬ 
ου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Τί) 
0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου σαράντα χιλιοστά (40 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα χιλιοστά (40 %ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εξήντα έξι (66) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06 του ιδίου στοίχου 
και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα ένα (61) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδόντα εκα¬ 
τοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,101 
χιλιοστά (1,101 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά πέντε και είκοσι ένα εκατοστά (5,21 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο); 

Η με αριθμό εξήντα δύο (62) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα ένα και 0,084 χιλιοστά (41,084 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα 
τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (194,55 τμ), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρί¬ 
ου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 


0,30 και πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου σαράντα χιλιοστά (40 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα χιλιοστά (40 %ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα δύο (62) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα εκατοστών 
(24,00 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,066 χιλιοστά 
(1,066 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέ¬ 
ντε και πέντε εκατοστά (5,05 τμ), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 
%ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό εξήντα τρία (63) κατοικία Α'ορόφου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου σαράντα δύο και 0,949 χιλιοστά (42,949 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τρία και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (203,38 τμ), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παρα¬ 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες 
δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου σα¬ 
ράντα τρία χιλιοστά (43 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο σαράντα τρία χιλιοστά (43 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εξήντα οκτώ (68) κατοικία Α' ορό¬ 
φου του εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α06του ιδίου στοίχου 
και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 
με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Νότια: Με την εξήντα τέσσερα (64) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα τρία (63) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι- 
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αιρετού επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,084 
χιλιοστά (1,084 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πέντε και δώδεκα εκατοστά (5,12 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό εξήντα τέσσερα (64) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου σαράντα δύο και 0,949 χιλιοστά (42,949 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τρία 
και τριάντα οκτώ εκατοστά (203,38 τμ), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο 
διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παρα- 
μένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες 
δαπάνες 0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου σα¬ 
ράντα τρία χιλιοστά (43 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο σαράντα τρία χιλιοστά (43%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με την εξήντα τρία (63) κατοικία του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου 
και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετ5ρα- 
γώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα τέσσερα (64) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,084 χιλιοστά (1,084 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και δώδεκα εκατοστά (5,12 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Το διώροφο κτίριο αρχιτεκτονικού τύπου 251 Α06 απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, τη δεξαμενή καυσίμων και τέσσερις 
αποθήκες με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1), άλφα δύο 
(Α2), γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο (12), όπως φαίνονται στο 
251Α06/Α/01 /02-03-2001 σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση εξήντα πέντε 
(65) και εξήντα έξι (66) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες γιώτα 
ένα (II) και γιώτα δύο (12) στο 251Α06/Α/02/02-03-2001 


σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α'όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο και κοινόχρηστο κλιμακοστά¬ 
σιο καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως 
φαίνονται με αρίθμηση (67) και εξήντα οκτώ (68) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) 
στο 251Α06/Α/03/02-03-2001 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εξήντα πέντε (65) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα ένα και 0,084 χιλιοστά (41,084 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα 
τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (194,55 τμ), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και 
πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα χιλιοστά (40 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο σαράντα χιλιοστά (40 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, με 
χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα πέντε (65) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η γιώτα ένα (II) αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και ογδό¬ 
ντα εκατοστών (24,80 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,101 χιλιοστά (1,101 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και είκοσι ένα εκατοστά (5,21 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι 
χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα 
χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό εξήντα έξι (66) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και πενήντα εκατοστά (92,50 τμ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα ένα και 0,084 χιλιοστά (41,084 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα 
τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (194,55 τμ), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), συντε- 
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λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2473, συντελεστή 
παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30 και 
πάγιες δαπάνες 0,0742, ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου σαράντα χιλιοστά (40 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο σαράντα χιλιοστά (40 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο χώρο εισόδου στο κτίριο, 
με χώρο κλιμακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την εξήντα ένα (61) κατοικία ισογείου του 
εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α07 του ιδίου στοίχου και με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Στη μεαριθμό εξήντα έξι (66) κατοικία ισογείου αντιστοι¬ 
χεί η γιώτα δύο (12) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού μέ¬ 
τρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα εκατοστών (24,00 τμ), 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου ένα και 0,066 χιλιοστά (1,066 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε 
εκατοστά (5,05 τμ), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό εξήντα επτά (67) κατοικία Α'ορόφου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
σαράντα δύο και 0,949 χιλιοστά (42,949 %ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τρία και τριά¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (203,38), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία 
χιλιοστά (43 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
σαράντα τρία χιλιοστά (43 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εξήντα οκτώ (68) κατοικία του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλιμακο¬ 
στασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα επτά (67) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα ένα (Α1) αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαράντα 
εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 


αιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 0,084 
χιλιοστά (1,084 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πέντε και δώδεκα εκατοστά (5,12 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό εξήντα οκτώ (68) κατοικία Α'ορόφου απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και 
λουτρό. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και εβδομήντα εκατοστά (96,70 τμ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
σαράντα δύο και 0,949 χιλιοστά (42,949 %ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τρία και τριά¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (203,38), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυν¬ 
σης ιδιοκτησίας (εί) 0,2527, συντελεστή παραμένουσας 
επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25 και πάγιες δαπάνες 
0,0632, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα τρία 
χιλιοστά (43 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
σαράντα τρία χιλιοστά (43 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εξήντα επτά (67) κατοικία του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με κοινόχρηστο χώρο κλι¬ 
μακοστασίου και με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εξήντα τρία (63) κατοικία Α' ορόφου του 
εφαπτόμενου κτιρίου 251 Α07 του ιδίου στοίχου και με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Στη με αριθμό εξήντα οκτώ (68) κατοικία Α' ορόφου 
αντιστοιχεί η άλφα δύο (Α2) αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (24,40 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,084 χιλιοστά (1,084 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά πέντε και δώδεκα εκατοστά (5,12 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι 
χιλιοστά (6 %ο) και ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1 %ο) και 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Ο Στοίχος δώδεκα (12) αποτελείται από ένα διώροφο 
κτίριο με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 252 Α03, που απο- 
τελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α'όροφο. Το υπόγειο 
περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το 
λεβητοστάσιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις 
αποθήκες με τα γράμματα άλφα (Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) 
και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 252/Α03/Α.01/Μάρτι¬ 
ος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το ισόγειο περιλαμ¬ 
βάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 
ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο κατοικίες, όπως 
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φαίνονται με αρίθμηση εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα 

(70) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρω- 
σηςκαι μετουςχαρακτήρεςγιώταδύο (12) και γιώτα ένα 
(II) στο 252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης 
ισογείου. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλα¬ 
τύσκαλο, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το 
ισόγειο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση 

(71) και εβδομήντα δύο (72) στο 11.578/Α/8/09-09-05 
Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 252/ Α03/Α.03/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εξήντα εννέα (69) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου πενήντα δύο και 0,4.85 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ίί) 0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα (70) κατοικία ισογείου, με 
το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη είσοδο. 

Στη με αριθμό εξήντα εννέα (69) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξή¬ 
ντα ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δύο και 0,115 χιλιοστά (2,115 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό εβδομήντα (70) κατοικία ισογείου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 


ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την εξήντα εννέα (69) κατοικία ισογείου, 
με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εβδομήντα (70) κατοικία ισογείου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,948 χιλιοστά (1,948 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (9,22 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό εβδομήντα ένα (71) κατοικία Α'ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα δύο (72) κατοικία Α' ορό¬ 
φου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλατύ¬ 
σκαλο. 
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Στη με αριθμό εβδομήντα ένα (71) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δύο και 
0,115 χιλιοστά (2,115 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά 
(9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο χιλιοστά (2 %ο) 
και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά. 

Η με αριθμό εβδομήντα δύο (72) κατοικία Α'ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και \Λ/.(Ι. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: Με την εβδομήντα ένα (71) κατοικία Α' 
ορόφου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πλα¬ 
τύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εβδομήντα δύο (72) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,948 χιλιοστά (1,948 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (9,22 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) 

Ο Στοίχος δεκατρία (13) αποτελείται από δύο εφαπτό- 
μενα διώροφα κτίρια με στέγη αρχιτεκτονικού τύπου 
252 Α03 έκαστο των οποίων αποτελείται από υπόγειο, 
ισόγειο και Α'όροφο. Στο ένα κτίριο, το κείμενο δεξιά του 
αρμού από την πλευρά της κύριας όψης, το υπόγειο περι¬ 
λαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, το λεβητο¬ 


στάσιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις αποθήκες 
που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα άλφα (Α), βήτα 
(Β), γάμμα (Γ) και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται στο 252/ 
Α03/Α.01 /Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης υπογείου. Το 
ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο όροφο και δύο 
κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση εβδομήντα τρία 
(73) και εβδομήντα τέσσερα (74) στο 11.578/Α/8/09-09- 
05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτή¬ 
ρες γιώτα δύο (12) και γιώτα ένα (11) στο 252/Α03/Α.02/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογείου. Ο Α' όροφος 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο και δύο κατοι¬ 
κίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση εβδομήντα πέντε (75) 
και εβδομήντα έξι (76) στο 11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και μετουςχαρακτήρες άλφα δύο 
(Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 252/Α03/Α.03/Μάρτιος 2002 
σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εβδομήντα τρία (73) κατοικία ισογείου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία 
ισογείου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία ισογείου 
του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό εβδομήντα τρία (73) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δύο και 
0,115 χιλιοστά (2,115 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά 
(9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο χιλιοστά (2 %ο) 
και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά 
(2 %ο). 
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Η με αριθμό εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία ισογείου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Ο. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861 ,ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα τρία (73) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Στη με αριθμό εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία ισογεί¬ 
ου αντιστοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδό¬ 
ντα έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,948 χιλιοστά (1,948 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (9,22 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %0) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό εβδομήντα πέντε (75) κατοικία Α'ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 


Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εβδομήντα έξι (76) κατοικία Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την ογδόντα (80) κατοικία Α' ορόφου του 
εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στη με αριθμό εβδομήντα πέντε (75) κατοικία Α'ορό¬ 
φου αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογεί¬ 
ου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και 
εξήντα ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δύο και 0,115 χιλιοστά (2,115 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό εβδομήντα έξι (76) κατοικία Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %0), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του 

κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα πέντε (75) κατοικία Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό εβδομήντα έξι (76) κατοικία Α'ορόφου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,948 χιλιοστά (1,948 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (9,22 τμ), 
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ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %») και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Στο δεύτερο κτίριο τύπου 252 Α03, το κείμενο αριστε¬ 
ρά του αρμού από την πλευρά της κύριας όψης, το υπό¬ 
γειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο χώρο, 
το λεβητοστάσιο, την αποθήκη πετρελαίου και τέσσερις 
αποθήκες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα άλφα 
(Α), βήτα (Β), γάμμα (Γ) και δέλτα (Δ), όπως φαίνονται 
στο 252/Α03/Α.01 /Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης υπο¬ 
γείου. Το ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστη είσοδο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο 
όροφο και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμη¬ 
ση εβδομήντα επτά (77) και εβδομήντα οκτώ (78) στο 
11.578/Α/8/09-09-05 Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
μετουςχαρακτήρεςγιώτα δύο (12) και γιώταένα (II) στο 
252/Α03/Α.02/Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ισογείου. 
Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστο πλατύσκαλο, 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο καθόδου προς το ισόγειο 
και δύο κατοικίες, όπως φαίνονται με αρίθμηση εβδομή¬ 
ντα εννέα (79) και ογδόντα (80) στο 11.578/Α/8/09-09-05 
Σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και με τους χαρακτήρες 
άλφα δύο (Α2) και άλφα ένα (Α1) στο 252/Α03/Α.03/ 
Μάρτιος 2002 σχέδιο κάτοψης ορόφου. 

Οι αναφερόμενες κατοικίες με τις αποθήκες τους πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η με αριθμό εβδομήντα επτά (77) κατοικία ισογείου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και \Λ/.(Ι. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία 
ισογείου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστη είσοδο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 


Στη με αριθμό εβδομήντα επτά (77) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Β αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και εξήντα 
ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δύο και 
0,115 χιλιοστά (2,115 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 τμ), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά 
(9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο χιλιοστά (2 %ο) 
και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά 
(2 %ο). 

Η με αριθμό εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία ισογείου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2532, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (Η) 
0,34 και πάγιες δαπάνες 0,0861, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εβδομήντα τρία (73) κατοικία ισο¬ 
γείου του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα επτά (77) κατοικία ισογείου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στη είσοδο. 

Στη με αριθμό εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία ισογείου 
αντιστοιχεί η με το γράμμα Α αποθήκη του υπογείου, εμ- 
βαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,948 χιλιοστά (1,948 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (9,22 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό εβδομήντα εννέα (79) κατοικία Α'ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και νν.Έ. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και δεκαεπτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσο- 
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στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την ογδόντα (80) κατοικία Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοινόχρη¬ 
στο πλατύσκαλο. 

Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στη με αριθμό εβδομήντα εννέα (79) κατοικία Α'ορό¬ 
φου αντιστοιχεί η με το γράμμα Δ αποθήκη του υπογεί¬ 
ου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα επτά και 
εξήντα ένα εκατοστών (47,61 τμ), με ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δύο και 0,115 χιλιοστά (2,115 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό ογδόντα (80) κατοικία Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και \ΝΧ I. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα οκτώ και δέκα επτά εκατοστά (118,17 τμ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου πενήντα δύο και 0,485 χιλιοστά (52,485 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σα¬ 
ράντα οκτώ και πενήντα τέσσερα εκατοστά (248,54 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (εί) 0,2468, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,29 και πάγιες δαπάνες 0,0716, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού 
τετραγώνου πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: Με την εβδομήντα πέντε (75) κατοικία Α' 
ορόφου του εφαπτόμενου κτιρίου του ιδίου στοίχου. 


Νότια: Με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και με ένα τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Δυτικά: Με την εβδομήντα εννέα (79) κατοικία Α'ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με κοι¬ 
νόχρηστο πλατύσκαλο. 

Στη με αριθμό ογδόντα (80) κατοικία Α'ορόφου αντι¬ 
στοιχεί η με το γράμμα Γ αποθήκη του υπογείου, εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τρία και ογδόντα 
έξι εκατοστών (43,86 τμ), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα και 
0,948 χιλιοστά (1,948 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εννέα και είκοσι δύο εκατοστά (9,22 τμ), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο) και ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού τετραγώνου δύο 
χιλιοστά (2 %ο) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Γ'ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

1. Πίνακας κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιο- 
κτησίας κ.λπ., στον οποίο για κάθε κατοικία αποτυπώνο- 
νται η αρίθμηση της, η αποθήκη που της αντιστοιχεί, ο 
στοίχος στον οποίο ανήκει, ο τύπος της, η θέση της στο 
κτίριο, ο αριθμός των δωματίων και το εμβαδόν της, το 
εμβαδόν της αποθήκης, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί 
του οικοδομικού τετραγώνου για την κατοικία και για 
την αποθήκη, η χρεούμενη αξία αυτών, καθώς και τα 
ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων. 

2. Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δα¬ 
πανών κοινοχρήστων χώρων ανά κτίριο. 

3. Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δα¬ 
πανών κοινοχρήστων χώρων ανά οικοδομικό τετράγω¬ 
νο. 

4. Γενικά σχέδια, που αφορούν στον οικισμό, όπως 
αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου 
του οικισμού (Τοπογραφικό, Ρυμοτομικό, Διάγραμμα 
Κάλυψης, Αρίθμησης - Κλήρωσης), στα οποία απεικονί¬ 
ζονται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που 
διατέθηκαν ή πρόκειται να διατεθούν για δημόσιους και 
κοινόκτητους χώρους, χώρους για παιδική χαρά, βόλεϊ 
και μπάσκετ, για ανοικοδόμηση καταστημάτων και αί¬ 
θουσας συγκέντρωσης, για θέσεις στάθμευσης, τα τμή¬ 
ματα που παραμένουν στην κυριότητα του Οργανισμού, 
τα οικοδομικά τετράγωνα όπως διαμορφώθηκαν και στα 
οποία οικοδομήθηκαν οι δεκατρείς (13) στοίχοι με τις 
κατοικίες (Α φάση κατασκευής), όπου αποτυπώνονται 
ο τύπος και το περίγραμμα για κάθε κτίριο καθώς και 
οι αριθμοί αρίθμησης και κλήρωσης για κάθε κατοικία. 

5. Σχέδια κατόψεων για κάθε τύπο κατοικίας, όπως 
αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου. 

Ολα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου του οικι¬ 
σμού ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ I, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιο¬ 
γράφο Εορδαίας Δέσποινα Παπαπαυλίδου του Θεοδώ¬ 
ρου και έχει συνταχθεί η με αριθμό 5030/30-11-2017 
πράξη κατάθεσης. 
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Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνι¬ 
διοκτητών των αυτοτελών κτιρίων που ευρίσκονται στα 
οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.1, Ο.Τ.3 και Ο.Τ. 5, ο οποίος 
καταρτίσθηκε δυνάμει της αριθμ. 2031/48/11-7-2017 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 
αριθμ. ΦΕΚ 2643/Β728-7-2017 αποτελεί δε αναπόσπα¬ 


στο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων 
ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ 
πρέπει να μεταγράφει με την παρούσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 
























